جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مركز فحص الدراسة الاعدادية الفرع / الإحيائي / مشروع الدفتر الالكتروني 





, 0 ز المدرسة : 080 قم الصفحة من 1 إلى 1 

المديرية : الكرخ الأولى رمز المدر رقم من 1 إلى 
المدورسة ٠‏ ثانوية المناهل الأهلية للبنات 

الؤ ٠‏ إحباد 5 

لفرع : إحيائي الدور الأول 2020/9 











1 | 102042080001 || اسماء خالد عبد الرزاق عبد الحميد__ | 98_ | 98 | 100 | 100 | 97 | 92 | | نجج_ | 585 | 97.50 _ 
_ 2 | 102042080002 _| فيان عفات نصارحسين 222 | صر | م | م | م | م | م | | ميه | 6 | 0 0 
3 | 102042080003 |لسى ناطق نيزي عبد الحميد|_ | 62 | م | م | صفر | صفر | م | | ميد | 6 | 0 | 
_ 4 | 102042080004 | مها اسماعيل ابراهيم حسين ____| م_ | 83 | صفر | م | م | صفر| | معيد |[ 0 | 0 | 
_ 5 | 102042080005 |هجروساموضري ميد _____| صفر | 614 | صفر | م | م | تسع |[ | معيد |[ 6 | 0 | 
_ 6 | 102042080006 | هالة سلوان محمد يل 22 | ام | 98 | صفر | ام | ام |+| | معيه | 6 | 0 | 

الممتحنون 
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